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Drucksache 977 


Mündlicher Bericht 

des Ausschusses für Wahlprüfung und Immunität 
(1. Ausschuß) 

über die Beschwerdesache vor dem Bundesverfassungs- 
gericht - Az. 1 BvC 1/54 - des Dr. Bernhard Gericke 
in Wolfsburg gegen den Beschluß des Deutschen Bundes- 
tages vom 25. Mai 1954 betr. die Gültigkeit der Wahl 
zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953 
des im Wahlkreis 54 (Peine-Gifhorn) gewählten Abge- 
ordneten Dr. Schöne (SPD) 


Berichterstatter : 

Abgeordneter Dr. von Merkatz 


Antrag des Ausschusses; 


Der Bundestag wolle beschließen: 

In dieser Beschwerdesache wird sich der Bundestag gegenüber dem 
Bundesverfassungsgericht äußern. 

Der Abgeordnete Dr. von Merkatz wird beauftragt, eine solche 
Äußerung für den Bundestag schriftlich abzugeben. 


Bonn, den 12. November 1954 


Der Ausschuß für Wahlprüfung 
und Immunität 

Dr. Schneider (Lollar) Dr. von Merkatz 
Vorsitzender Berichterstatter 
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